ЭЛЬФ 

Орша , Беларусь 

оптовая и розничная торговля 

Тел. + 375 29 822 79 06 
Тел. + 375 33 672 46 07 
Эл.почта : ЕІ_Р - МАСА2ІМ @ УА . РШ 
Сайт : ЕІ_Р - МАСА2ІМ . СО. МР 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

ПРАЙС - ЛИСТ 

Цены на ремонт и отделку квартир 

Наим, работ Ед. изм. Цены ВУИ 

Штукатурка, шпаклевка и грунтовка стен и потолка 

Подготовка ( очистка ) стен к покраске м2 1 р. 

Подготовка ( очистка ) потолка к покраске м2 1,5 р. 

Шпатлевка (шпаклевка) стен (1 слой ) м2 1р. 

Штукатурка стен по плоскости м2 от 2 р. 

Штукатурка стен по маякам м2 от 7 р. 

Оштукатуривание откосов от 10 до 30 см м.п. от 3 р. 
Оштукатуривание откосов от 30 до 50 см м.п. от 4 р. 
Оштукатуривание откосов от 50 до 70 см м.п. от 5 р. 

Укладка керамической плитки, мозаики, декоративного камня 

Подготовка стен под плитку ( очистка и грунтовка ) м2 от 2 р. 
Укладка керамической плитки на стены м2 от 13 р. 

Укладка керамической плитки на пол м2 от 12 р. 

Укладка керамической плитки по диагонали м2 от 16 р. 

Укладка мозаики м2 от 20 р. 

Отделка декоративным камнем стен м2 от 18 р. 






Поклейка обоев на стены и потолок 


Поклейка обоев на стены м2 от 3 р. 

Поклейка обоев на потолок м2 от 5 р. 

Покраска стен потолков и пола 

Покраска стен под кисточку (1 слой) м2 от 1,5 р. 
Покраска стен под валик (1 слой) м2 от 1 р. 

Покраска потолков (1 слой) м2 от 2 р. 

Покраска стен в два слоя м2 от 3 р. 

Покраска потолков в два слоя м2 от 4 р. 

Укладка ламината 

Укладка ламината м2 от 4 р. 

Потолки из гипсокартона 

Потолки одноуровневые из гипсокартона м2 от 10 р. 
Потолки многоуровневые из гипсокартона м2 от 16 р. 

Ниши, арки, откосы, перегородки и стены из гипсокартона 


Ниши из гипсокартона сложной конструкции м2 10-12 р. 

Арки межкомнатные из гипсокартона м.п. от 10 р. 

Арка межкомнатная из гипсокартона шт 30 р. 

Арка (двойной проем ) из гипсокартона шт от 55 р. 

Стены (перегородки) из гипсокартона (1 слой с двух сторон) м2 от 12 р. 
Криволинейные конструкции из гипсокартона м2 от 12 р. 

Откосы из гипсокартона шириной от 10 до 30 см м.пог. от 8 р. 

Откосы из гипсокартона шириной от 30 до 50 см м.пог. от 10 р. 

Откосы из гипсокартона шириной от 50 до 70 см м.пог. от 12 р. 

Утепление стен и потолков минватным утеплителем и пенопластом 

Утепление минватным утеплителем наружная стена м2 5 р 
Утепление минватным утеплителем внутренняя стена м2 6 р 
Утепление минватным утеплителем внутренний потолок м2 7 р 
Утепление пенопластом наружная стена м2 3 р 
Утепление пенопластом внутренняя стена м2 3,5 р 
Утепление пенопластом внутренний потолок м2 4 р 



Установка дверей 


Установка 

Установка 

Установка 

Установка 

Установка 

Установка 

Установка 


межкомнатных дверей шт. от 35 р. 


окон 

окон (по площади окна) 
одностворчатого окна 
двустворчатого окна шт. 
балконных окон и дверей 


р- 


м2 

от 20 р. 

шт. 

от 30 р. 

от 40 р. 

шт. 

от 40 р. 


Обшивка сайдингом и пластиковыми панелями ПВХ 


Отделка и обшивка сайдингом стены м2 от 8 р. 

Отделка и обшивка сайдингом фронтона м2 от Юр. 

Отделка и обшивка сайдингом ветровика м2 от 12 р. 

Отделка и обшивка пластиковыми панелями ПВХ стен м2 

Отделка и обшивка пластиковыми панелями ПВХ потолка м2 


Столярные работы 

Отделка вагонкой м2 от 10 р. 

Укладка деревянного пола м2 от 10 р. 

Монтаж потолков "Амстронг" м2 10-12 р. 

Сборка мебели час 10-15 р. 

Декоративная штукатурка стен 

Штукатурка короед м2 от 5 р. 

Фактурная штукатурка м2 10-15 р. 

Венецианская штукатурка м2 от 30 р. 

Укладка тротуарной плитки 

Укладка тротуарной плитки м2 8-12 р. 

Установка бортового камня (дорожных бортов) м.п. от 4 р. 

Строительные работы 

Кладка ячеистых блоков (газосиликатных, пеноблоков и т.п.) м3 
Кирпичная кладка одинарным кирпичом м2 от 12 р. 
Устройство и заливка фундаментов м3 от 50 р. 

Монтаж заборов из металлопрофиля ( без учета фундамента ) 
м.п. от 15 р. 

Монтаж заборов из металлоштакета ( без учета фундамента ) 
м.п. от 17 р. 


от 8 р. 
от 11 р 


от 20 р 



Цементная стяжка пола от 1 до 3 см м2 от 6 р. 

Цементная стяжка пола от 3 до 6 см м2 от 8 р. 

Цементная стяжка пола от 6 до 10 см м2 от Юр. 

Кровельные работы, монтаж крыш со стропльной системой 
Монтаж крыш (металлочерепица, ондулин, шифер, рубероид и др.) 
м2 от 20 р. 

Расценки на сварочные работы 

Наим, работ Ед. изм. Цены ВУМ 

Сварка сплошным швом м.п. от 7 р. 

Точечная сварка - стоимость договорная 

Расценки на дополнительные конструкционно - 
планировочные работы 

Наим, работ Ед. изм. Цены ВУМ 

Грунтовка , засыпка и укладка бута под фундамент 1 м3 от 30 р. 
Планирование ( выравнивание ) строительного участка 1 м2 от 15 р 

Расценки и цены на электромонтажные работы и услуги 
электрика 

Наименование работ Ед.изм. Цены ВУЫ 

Монтаж электро проводки, кабеля, провода 

Монтаж электрической точки шт. 5-7 р. 

Прокладка кабеля (провода) м.п. 0,3-1 р. 

Разводка электропроводки в гофре м.п. 0,4-0,8 р. 

Подключение силового кабеля в щитке (+монтаж) шт. 4-5 р. 

Монтаж телефонного кабеля шт. 5-20 р. 

Прокладка телевизионного кабеля (ТВ) шт. 6-21 р. 

Монтаж электрического теплого пола м2 5-8 р. 

Установка и подключение розеток, выключателей, распределителей 

Установка и подключение розетки настенной шт. 5 р. 

Установка и подключение розетки внутренней шт. 5 р. 

Установка и подключение выключателя настенного шт. 5 р. 

Установка и подключение выключателя внутреннего шт. 5 р. 
Установка и подключение розетки электроплиты шт. 4 - 7 р. 

Установка и подключение телефонной розетки шт. 1,5 - 3 р. 

Установка и подключение телевизионной розетки (ТВ) шт. 1,5 - 3 р. 

Установка и подключение телевизионного или телефонного разветвителя шт. 
1,5-Зр. 

Установка и подключение диммера шт. 2 - 3 р. 


Установка и подключение осветительных приборов 

Установка и подключение светильника шт. от 4 - 6 р. 

Установка и подключение бра шт. 8-12 р. 

Установка и подключение люстры шт. 10 - 20 р. 

Установка и подключение точечного светильника шт. 4 - 8 р. 

Установка и подключение точечного светильника с трансформатором 
шт. 5-Юр. 

Замена ламп в светильниках шт. 1 - 2 р. 

Установка и подключение в щите 

Подключение однофазного электросчетчика шт. 6 -15 р. 

Подключение трехфазного электросчетчика шт. 8 -18 р. 

Установка трансформатора шт. 6-12 р.шт. 6-15 р. 

Установка и подключение трехфазного УЗО шт. 8 -18 р. 

Наружные электромонтажные работы 

Подключение питающего кабеля с линии (на столбе) электропередач 
шт. 30 - 60 р. 

Раскопка траншеи под прокладку кабеля (до 1м) м.п. 4 -10 р. 

Устройство ввода электрического кабеля в дом шт. 4 -15 р. 

Монтаж бокса (наружного щита) под электроавтоматы шт. 8 -12 р. 

Строительные работы для электрики 

Штробление стен под проводку в бетоне м.п. 2 - 3 р. 

Штробление стен под проводку в кирпиче м.п. 1,5 - 3 р. 

Штробление для кабеля в газосиликатном блоке м.п. 1,5 - 3 р. 
Штробление потолка м.п. 2-3 р. 

Изготовление отверстия в бетоне (подрозетник) шт. 4 - 8 р. 

Изготовление отверстия в кирпиче (подрозетник) шт. 4 - 8 р. 

Изготовление отверстия в газосиликате (подрозетник) шт. 3 - 7 р. 

Расценки и цены на сантехнические работы и услуги 
сантехника 

Монтаж водоснабжения канализации водопровода 

Точка (водопровод + канализация) - монтаж водоснабжения и канализации к 
одному прибору точка 25 - 50 р. 

Замена водопроводных стояков (холодный, горячий и циркуляция (В1, ТЗ, Т4)) 
шт. 20 - 45 р. 

Замена канализационного стояка (К1) шт. 30 - 55 р. 

Установка и подключение полотенцесушителя (с перемычкой) с переносом на 
другую стену шт. 60 - 95 р. 

Установка и подключение полотенцесушителя (с перемычкой) 
шт. 50 - 75 р. 

Монтаж водяного теплого пола м. кв. 5 - 8 р. 

Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения м.п. 4 - 5 р. 


Штробление (прорез) стен под трубы (перенос полотенцесушителя) 
м.п. 6 -10 р. 

Штробление (прорез) стен под трубы канализации м.п. 8 -12 р. 

Прочистка канализации 

Прочистка канализации шт. 15 - 30 р. 

Установка подключение сантехники 

Установка и подключение ванны шт. 30 - 40 р. 

Установка и подключение ванны с гидромассажем шт. 60 - 95 р. 

Демонтаж ванны шт. 5 -10 р. 

Установка и подключение водонагревателя (бойлера, накопительного, 
проточного) шт. 20-30 р. 

Установка и подключение душевой кабины шт. 30-50 р. 

Установка и подключение мойки (раковины) шт. 15-20 р. 

Установка и подключение посудомоечной машины шт. 15-30 р. 

Установка и подключение смесителя шт. 10-12 р. 

Установка и подключение смесителя для душа шт. 15-20 р. 

Демонтаж эксцентриков (от смесителя) в стене шт. 5-10 р. 

Установка и подключение стиральной машины шт. 15-30 р. 

Установка и подключение счетчиков воды комп. 20-40 р. 

Установка и подключение умывальника шт. 15-20 р. 

Установка и подключение умывальника с пьедесталом к водопроводу и 
канализации шт. 20-30 р. 

Установка и подключение унитаза шт. 20-40 р. 

Установка и подключение фильтров для питьевой воды (ВІиеШегз, Аквафор, 
Гейзер, Барьер и т.п.) шт. 20-30 р. 

Установка и подключение фильтров тонкой очистки (на счетчиках) шт. 20- 
40 р. 

Замена фильтров грубой очистки шт. 10-20 р. 

Монтаж отопления 

Подводка к отопительному прибору (точка отопления) шт. 30-40 р. 
Монтаж гребенки (коллектора) радиатора (подводка труб к батареи) 
шт. 20-60 р. 

Установка и подключение радиатора (батареи) отопления (повесить) 
шт. 10-17 р. 

Установка и подключение котла (газового) шт. 40-75 р. 

Установка и подключение котла (твердотопливного) шт. 40-85 р. 

Монтаж водяного теплого пола м2 10-12 р. 

Установка циркуляционного насоса (с расширительным баком) шт. 10-20 р. 


Телефоны для уточнения расценок :+ 375 33 672 46 07 , + 375 29 822 79 06 


